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ポケットガイド 


このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生ち 
法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
EOS Kiss X2 使用説明書をお読みください。 
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すぐ撮影するには 




レンズを取り付ける 

EF-S レンズは白い指標、 EF- 
S レンズじ(外はホい指標に合 
わせて取り付けます。 




レンズのフオーカスモ 
—ドスイッチを 〈 AF 〉 
にする 




モードダイヤルを〈□>(全 
自動）にする 

撮影に必要な設定びすべて自動 
設定されます。 



ピントを合わせる 

写したいをのに AF フレームを 合 
わせ、シャッターボタンを軽く押 
して、ピントを合わせます。 



撮影する 

さらにシャッターボタンを 
巧して撮影します。 


画像を確認する 

撮影した画像び液晶モニタ 
一に約2秒間表示されます。 


♦ タイトルちの因司マークは、応用撮影ゾーン （ P 、 Tv 、 


Av 、 M 、 A - DEP ) 限定の機能です。 

♦撮影可能枚数の目ま 


温度 

スト□ボ撮影なし 

己0%スト□ボ撮影 

常温 (+23° C ) 

約巨00枚 

約已00枚 


デジタル機能設定 


メニュー機能の設定方法 


メニユー機能の基本操作は、カメラ背面の液晶モニターを見な 
びら、 〈 MENU 〉 ボタン、〈ィ：>〉十字キー、〈©〉ボタンで行います。 




* [が/が/む] タブは、全自動などのかんたん撮影ゾーンでは 
表示されません。 


1 メニューを表示する 

♦〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示 
されます。 

、タブを選ぶ 

^参〈イ^〉を押してタブ（系統）を 
選びます。 

♦ 〈巡^〉を回して選ぶことわで 
さます。 

>項目を選ぶ 

> ♦ 〈▲▼〉を押して項目を選び、 
〈©〉を押します。 


4 内容を選ぶ 

♦〈▲▼〉または〈◄►〉で内容を 
選びます。（〈▲▼〉で選ぶ内容と、 
〈◄►〉で選ぶ内容びあります。） 


5 設定する 

♦ 〈©〉を押すと設定されます。 

6 設定を終了ずる 

♦〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示 
び消え、撮影機能の設定状態 
表の I しおります。 


メニユー機能一覧 


ゴ撮影1_ 


1 

ホ目緩巧機能 

切 

電子音 

A 

力ードなしレリース 

する 

撮影画像の確認時間 

2砂 


■ゴ撮影2 _ 

画國 ^—I I Iplsplal 


IAEB 謂を 

•2 ••し •り ••し 巧！ 

調光。補正 

•2.. I . ぶ ••し 巧 

MWB 画像選択 


WB 補正/ BKT 設を 

0. 0/が 

ち空間 

SRGB 

ピクチャースタイル 

スタンダード 

ダストデリートデータ取得 


日’再生 


ta ： 垃团 IU M Ban 


||函像プ□テクト 1 

画像回馬 


画像;’肖去 


巧刷}旨定 


送信指を 


ヒストグラム 

輝度 

オートプレイ 



が機能設定1 


HB 3|國 ]■ ■ ■ 晒 a 圏 


■オートパワーオフ 

30巧 

画像き号 

通し番号 

継位置画像回お表示 

する〇国 

カード初期化 

液晶の自動おな 

する 

撮影機能画面のを1 


が機能設定2 


! の巧3 ■T 国「■ ■ 皿 a 圏 

I 液晶の巧るご み 一^ 

日け/時刻 '08/03/24 16:30 

言語 曰本語 

ビデオ出力方ぶ NTSC 

センサークリーニング 
ライブビュー機能設定 
スト□ポ制御_ 


■が機能設定3 



H 画面はすべて、応用撮影ゾーンで表示される内容です。 

■ [ QV が/む]の画面、および►の項目はかんたん撮影ゾーンでは表 
示されません。 


記録画質 


ピクチャースタイル皿 



瞄面 ft 

dL 12 M 4272 x 2848 [200] 


I 化 I MML 
タミぶ iL 厕 
い々 JM 

iM 

iS 

iS 


♦ [ Q ’ 記録画質] を選びます。 
♦選んだ記録画質®に応じて、「画 
^数®」と「撮影可能枚数©」び表 
术とれます。 


記録画質 

記録画素数 

1枚のサイズ 
(約. MB ) 

撮影可能 
枚数 

連続撮影 
可能枚数 

JL 

高画質 

約1220万 
(12 M ) 

4.3 

460 

已3 

Ml 

2.2 

扫80 

扫80 


中画質 

約巨30万 
(6.3 M ) 

2.已 

770 

770 

MM 

1.3 

1470 

1470 

MS 

お画質 

約340万 
(3.4 M ) 

1.6 

1190 

1190 

MS 

0.8 

2290 

2290 

USD 

高画質 

約1220万 
(12 M ) 

1已 .3 

120 

巨 

n+JL 

1己. 3+4.3 

99 

4 


® • かんたん撮影ゾーンでは、 RAW と RAW+JPEG は表示されませ 
ん。 

• 撮影可能枚数と連続撮影可能枚数は、撮影条件によって変わりま 
す。あくまでち目安として利用してください。 

♦ 連続撮影可能枚数は、ファインダー内の一番ち下に表示されます。 



♦〈▼ミこ；〉ボタンを押します。 
♦〈▲▼〉を押して選び、〈©〉を押 
します。 


スタイル 

画像特性.内容 

スタンダード 

色鮮やかで、くっさり 

ポー トレート 

肌びされいで、ややくっさり 

願 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさり 

ニュートラ J レ 

自然な色あいで、メ U 八1」び少なく控えめ 

忠実設定 

已200 K 程度の環境光下で撮影したとさに、被写体 
とほぼ同じ色あい 

モノクロ 

白黒画像 































































































































































デジタル機能設定 


撮影操作 


ISO: 旧 0 感度 ^ 



♦〈 ISO 〉 ボタンを押します。 

♦ 〈盗接、または〈▲▼〉で選びます。 
♦「 Auto 」 を選ぶと IS 日感度び自動 
設定されます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、設定された 
IS 日感度び表示されます。 


低感度 

明るい場所、静止している 

ISO 100 ▲ 

被写体(ノイズび少な<、 

200 t 

をめ細かい画像） 

400 1 
800 1 
1600 T 

暗い場所、動さのある被写 

高感度 

体(やや粗い画像） 


A くわり、薄暮、夕やけ空 
ホ白熱電球 
:端白色堂光な 
ちスト□ボ使用 
tAd マニュアル 


〈 ISO 〉 ISO 感度一! 
設定ボタン 

〈盗〇電子ダイヤル 


シャッターボタン 

1」モコン受信部 

赤目緩和/ 

セルフタイ7— 
ランプ 


-電源スイッチ 
I— モードダイヤル 


内蔵スト□ボ/ 
AF 補助光投光部 


\^/6:ホワイトバランス丽^ 


m 

♦〈 WB 〉 ボタンを押します。 

♦〈◄►〉を押して選び、〈©〉を押 
します。 

M 才ート（自動設定） 

米太陽光（晴天） 


フアインダー 
接眼部 

ディスプレイ 
オフセンサー 



視度調整つまみ 


撮影機能の設定が態表示 

シャッター速度- 


露出レベル表示 
スト〇ボ調光補正1と"^ 




-電テダイヤルガイド 
I— に0感度 


F 8.0 
陋400「蟲苦 


絞り数値 
ホワイトバランス 


撮影モードー hp ] 阻- I1 / 3S ! 喝 iH 0]- ホワイトバランス 

ドラィブモ- Ha 國 圆 n 丽 SH 饥巧 苗或苗ス 

陽化〔 20寺 1撮影可能枚数 


電池チェックー ' — 

r ~^ 口 刻 口 I 

0 K — NG 

ピクチャースタイル- 


フアインタ'—内表示 


- AF モード 
測光モード 
記録画質 


AF フレーム点打表示位置ぐ〉 


液晶 モニター 


〈关〉 AE □ック/ 
FE □ックボタン 

〈回〉 

AF フレーム 
選択ボタン 


アクセス 

ランプ 

〈令〉十字キー 


AF フレーム 


AE □ック 

スト□ボ充電完了/ 

FE □ック 

スト□ボ調光補正 一 ■ 
シャツター速度一 

絞り数値 一 ■ 



スポット 
測光範囲 


に□表示 
合焦 マーク 
連続撮影可能枚数 
ホワイトバランス補正 
•—に □ 感度 
モノク□撮影 
一露出レベル表示 



ん麵ゾ - 

□ 全自動 
みポートレート 
^風景 

化ク□ーズアップ 
^スポーツ 
曰夜景ポートレート 
回スト□ボ発光禁止 



撮影に必要な設定びすべて自動設 
定され、シャッターボタンを}甲せ 
ば、カメラまかせで撮影でをます。 

♦ 撮影目的に応じた撮影モードを選び 
ます。 

♦ 被写体に AF フレームを合わせます。 
♦ シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせます。 

♦表示を確認します。 

•構図をミ夫め、シャッターボタンを全 
押しして撮影します。 


シャツター速度や絞り数値を選択 
したり、露出を自分の好みに変え 
るなど、カメラの設定を思いどお 
りに変えることで、さまざまな撮 
影をすることびでさます。 


P : プ□グラム AE 撮影 


〈こ)〉 と同じように、カメラびシャッター速度と絞り数値を自 
動設定します。撮影の手順はかんたん撮影ゾーンと同じです。 

♦ モードダイヤルを 〈 P 〉 にします。 


才—卜 

BD 秦 t A 米縣な A 


ホワイトバランス 


応用撮影ソーン 


ISO 感度 


各口 名称 


かんたん撮影ゾーン 



巧価測光 


图測光モード= 



K ▲图〉 ボタンを押します。 
>〈▲▼〉を巧して選び、〈©〉を押 
します。 

图評価測光： 標準測光方式 
回部分測光： 中央約 9% 

囚スポット測光： 中央約 4% 
□中央部重点平均測光： 

中央部に重点を置いて画面 
全体を平均的に測光 


が：セルフタイマー10秒/ 
リモコン* 

&2 :セルフタイマー2秒 

&C :セルフタイマー後連続撮影* 

* 〈が〉〈か:〉はどの撮影モードで 
ち選択でさます。 


再生操作 

DISR 


鸟 J ドライブモード丽^ 


WM 

♦ 〈◄ 鸟1 &!〉ボタンを押します。 
♦〈◄►〉を押して選び、〈©〉を押 
します。 

□:1枚撮影 
鸟 ： 連続撮影 



撮影情報表示 


シャツター速度 

スト□ボ調光 
補正量 
測光モード 

撮影モード ー! 

記録画質 一! 

再生ま号/—— 

総記録画像数 

ホワイトバランス 
ホワイトバランス補正量一< 


露出補正量 一！ 画像プ□テク 

絞り数値一！ II 「 フオルタ 

- 8"化画;<1,*州"。 占国1の1!咖!^ 


i — フオルダま号一画像ま号 


ヒストグラム 
(輝度/ RGB ) 

ピクチャースタ 
イル/設定内容 

-旧〇感度 
-色空間 


撮影曰時 
•—才1」ジナル画像判定用 


データ付加 
ファイルサイズ 



Tv : シャッター速度優先撮影 



F4.0 

圓400 


>モードダイヤルを 〈 Tv ソこします。 
►〈巡〇を回し、シャッター速度を 
設定して、ピントを合わせます。 
今絞り数値び自動的にミ夫まります。 
♦絞り数値び点滅するとさは、点 
滅び止まるまで〈巡公を回します。 


Av : 絞り数値優先撮影 L 



1/30 


圓400 


♦ モードダイヤルを 〈 Av 〉 にします。 
♦〈盤〉を回し、絞り数値を設定して、 
ピントを合わせます。 

吟シャッター速度び自動的にミ夫まります。 
♦ シャッター速度び点滅するとさは、 
点滅び止まるまで〈巡^〉を回します。 


内蔵スト□ボ撮影 


かんたん撮影ゾーン 

暗いとさや曰中逆光時に、内蔵スト□ボび自動的に上びって 
発光します。 （〈54〉〈咬〉〈回〉 を除く） 

応用撮影ゾ—ン 内蔵スト□ボの届く距離 

〈ち〉ボタンを押して、 


内蔵スト□ボを上げ 
てから撮影します。 


に□感度 

ム角：]召 mm 

望遠：已已 mm 

100 

約]〜 3.7 m 

約]〜 2.3 m 

400 

約1〜 7.4 m 

約1〜4.日 m 

1600 

約1〜1 4.9 m 

約1〜 9.3 m 


( EF - S 1 8-已已 mm F 3 .已-已.已 IS 使用時） 


AF: 



ワンショット AF 

ONE SHOTAI FOCUS Al SERVO 


♦〈► AF 〉 ボタンを押します。 
♦〈◄►〉 を押して選び、〈©〉を押 
します。 

ONE SHOT (ワンシヨット AF) : 

止まつている被写体を撮るとさ 
AI FOCUS (A 口才ーカス AF) : 

AF モードを自動切り換え 
AI SERVO (AI ヴーボ AF) : 

動いている被写体を撮るとさ 


回 AF フレーム^ 1 


画 

J 

' ♦〈回〉ボタンを押します。 



♦ 〈ィ:>〉十字キーを押して選びます。 
参〈©〉を押すと、中央の AF フレー 
ムと自動選択び交互に切り換わり 
ます。 

♦〈巡!〉でち選択でさます。 


阻- 11/3 I m 
] だ! A2,G1 園3, 0. C 
6|. 32MB a SRGB- 


12008/03^24 14:30:00- 


測光モード 


回巧囚一:一 
































































































































































































